DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% OU 4% - Assepsia extrabucal 
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% - para bochecho após exo de ciso. 
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,02% e 0,2% - Mais eficiente 

controla placa b. 
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA gel 2% - em Endodontia 


Uso externo 


Digluconato de clorexidina 0,12% - frasco com 250 mL 
Bochechar com 15 mL da solução não diluída, por ~1 min, 
pela manhã e à noite, após higiene bucal, durante 7 dias. 


Obs.: Não deglutir a solução e não bochechar com água 
imediatamente após, para não acentuar a percepção do sabor 
amargo da clorexidina. 


